Van điện từ 24V | Nước - Hơi nóng - khí 
nén | Sẵn hàng 


Van điện từ 24V là dòng van điện từ dùng nhiều cho các hệ thống, các vị trí lắp đặt 
ưu tiêm vê sự đảm bảo an toàn cho người vận hành do loại van này sử dụng dòng 
một chiều có điện áp thấp 24V. Van còn có tên khác là van solenoid 24v 


1 Van sử dụng điện áp 24V 


đảm bảo an toàn 


Van điện từ 24V là dòng van điện từ có độ an toàn tuyệt đối bởi điện áp 24V là nguồn 
điện áp thấp, không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Van sử dụng dòng điện một 
chiều không gây giật hay chập cháy nguy hiểm, phù hợp cho các thiết bị phải tiếp xúc 
với nước hay các môi trường ẩm ướt. 


VAN ĐIỆN TỪ 24V 


Điện áp 24V đảm bảo an toàn 


24 


2 Thông số van điện từ 24V 


Dòng van điện từ 24V đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, Dưới đây là thông tin chỉ 
tiết về các sản phẩm van điện từ 24V 


Tên gọi: van điện từ 24v, van solenoid 24v 

Dai kích thước: DN8 ~ DN100 

Kiểu kết nối: Lắp ren, mặt bích 

Vật liệu chế tạo: Inox304, Inox 316, nhựa, đồng 

Nguồn điện áp: 24V 

Kiểu đóng mở: Thường đóng, thường mở 

Nhiệt độ là việc: 650-770 độ C 

Áp lực: PN10, PN15, PN25 

Thương hiệu: ODE - ITALY, UniD - Dai Loan, Round Star - Đài Loan, 
Yongchuang - Trung Quốc, Hewcho, TPC- Hàn Quốc, Airtac 


m THONG SỐ VAN BIEN TÙ 24V 


® Van điện từ 24V - Solenoid Valve 24V 
e Dai kich thước: DN8 ~ DNIOO 

e Kieu kết nối: Lap ren, mắt bích 

Z e Vat liệu ché tao: Inox 304 - 316, dong 
p e Nguôn điện áp: 24V 

e Kiu đóng mó: Thường đóng - mó 

® Nhiệt độ làm việc: 650-770 độ ( 

® Áp luc: PNI0, PNI5, PN25 


3 Van điện từ 24V đến từ nhiều 


thương hiệu khác nhau 


Có nhiều các thương hiệu cung cấp các sản phẩm van điện từ 24V hiện nay, đa số 
các hãng này đều đến từ các quốc gia có nên công nghiệp phát triển như: Đài Loan, 
Hàn Quốc, Italia,... Các thương hiệu này không chỉ được ưa chuộng ở Việt Nam, mà 
còn được sử dụng nhiều ở các nước khác trên thế giới. 


ODE Y 
TPC Y 
UniD Y 
Hewcho v 
Round Star v 
Yongchuang v 


Van điện từ 24V thương hiệu ODE 


Thương hiệu van điện từ 24 vODE của Italy được đưa vào sản xuất và phục vụ từ năm 
60 của thế kỷ trước. Qua 80 năm hoạt động sản xuất và phát triển sản phẩm, đến nay 
các sản phẩm từ thương hiệu ODE luôn cho chất lượng và giá trị sử dụng cao nhất 
trong đó có van điện từ 24v ODE. Sản phẩm van điện từ ODE đạt được nhiều chứng 
nhận về chất lượng và được hội đồng doanh nghiệp rất ưa dùng và sử dụng. 


Sản phẩm van solenoid 24v chất lượng tới từ ý nên luôn được chăm chút khi ra khỏi 
sưởng, các sản phẩm trước khi được xuất đi luôn được kiểm tra chất lượng 1 tới 2 
lần. Di với chất lượng, các sản phẩm ODE luôn có giá cao hơn các thương hiệu khác. 


VAN ĐIỆN TỪ 24V 


ODE 


Van điện từ 24V thương hiệu TPC 


Van điện từ 24v TPC đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện nay có ngành 
công nghiệp ống đang trên đà phát triển. Các sản phẩm van điện từ 24v đến từ TPC 
luôn cho chất lượng cao và tuổi thọ sử dụng lớn. Các sản phẩm van điện từ TPC Hàn 
Quốc hiện có giá rất tốt và được phân phối chính thức bởi Vimi. 


Hãng TPC sản xuất van điện từ 24V từ những năm 1973 đến nay các sản phẩm van 
điện từ thường mở và van điện từ thường đóng của TPC đang có chất lượng đứng 
đầu Châu Á 


Dưới đây là những ưu điểm van điện từ 24V thương hiệu TPC: 


e Sản phẩm sản xuất với đủ kích thước, được sử dụng ngành nước, hơi, khí 
nén,dầu 

e Chất lượng sản phẩm van điện từ 24V được đánh giá cao thương hiệu Nhật, 
Châu Âu, Mỹ... 
Giá thành hợp lý, đây đủ giấy tờ chất lượng và xuất xứ. 
Điện áp an toàn 24v 


VAN ĐIỆN TỪ 24V 


TPC 


Van điện từ 24V thương hiệu Hewcho 


Ningbo Hewcho Machinery Co., Ltd là nhà sản xuất van điện từ 24v chuyên nghiệp. 
Công ty chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm van điện từ theo quy trình hoàn 
toàn tự động. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Hewcho sản xuất và xuất khẩu van điện 
từ tác động trực tiếp 24V, van hoạt động trong nước, khí nén, hơi nước với 12VDC, 
24VDC và 220V. Các khu vực sử dụng nhiều van thương hiệu HewCho bao gồm Nga, 
Đông Nam Á, Đông Âu. Doanh nghiệp đặc biệt tập trung vào việc thực hiện các giải 
pháp cải tiến chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm. Hiện nay Vimi đang có sẵn 
hàng van solenoid 24v Hewcho 24v và sẵn sàng phân phối tới người sử dụng 


VAN ĐIỆN TỪ 24V 


HEWCHO 


Thread | 


Van dien tu 24V thuong hieu Round Star 


Các sản phẩm Van điện từ 24V đến từ Round star cấu tạo thân được làm bằng đồng 
‚inox hoặc gang cầu, nếu sản phẩm làm bằng gang sẽ được phủ lớn sơn Epoxy tránh 
tác động ăn mòn tới từ môi trường. Van được dùng nhiều trong ngành nước, dầu, khí. 
Với điện áp điều khiển 24V rất an toàn và hoạt động vô cùng chính xác. 


Van điện từ Round Star có chất lượng ổn và giá rẻ nên rất được ưa chuộng và sử 
dụng nhiều bởi doanh nghiệp hiện nay 


VAN ĐIỆN TỪ 24V 


ROUND STAR 


Van điện từ 24V thương hiệu Yongchuang 


Yongchuang thương hiệu Van điện từ đến từ Đài Loan, sản phẩm van điện từ 24v 
đến từ thương hiệu này có giá thành rẻ và chất lượng rất tốt. Các sản phẩm của 
YongChoang được tin dùng tại thị trường Việt Nam, sản phẩm chuyên lắp đặt cho 
các hệ thống vừa và nhỏ được chế tạo từ đồng hoặc inox 


Ưu điểm của van solenoid 24v YongChoang: 


Giá thành rẻ nhất 
Đa dạng về chất liệu từ đồng, Inox 
Cuộn coil điện kiểu đúc, cho khả năng hoạt động ben bỉ và tuổi thọ cao hơn so 
với loại coil rời hiện nay 
e Đây đủ kích cỡ 


VAN BIÉN TU 24V 


YONGCHUANG 


Ngoài 24v Van điện từ còn có dòng 220V ban có thể xem Van điện từ 220v 


4 Van điện từ 24V có môi 


trường sử dụng đa dạng 


Van điện từ 24V có thể sử dụng được cho nhiều loại môi trường khác nhau, mỗi loại 
môi trường có yêu cầu làm việc và dạng vật liệu sử dụng không giống nhau, nên để 
đáp ứng được nhiều dạng hệ thống, van điện từ 24V cũng được chế tạo từ đa dạng 
các loại vật liệu. Các loại môi trường thường sử dụng van điện từ 24V là: 


4 Moi trường hoi 


Van điện tử 24V thường sử dụng cho các môi trường hơi có nhiệt độ cao từ 80 ~ 380 
độ C. Môi trường hơi nóng, hoá học có nhiệt độ cao cũng là một trong những môi 
trường sử dụng van điện từ số lượng lớn. 


Van điện từ 24v hơi nóng thường sử dụng chất liệu là đồng và inox, với môi trường 
hơi nóng vừa phải ta có thể sử dụng van điện từ đồng. Van điện từ đồng phù hợp với 
môi trường nóng nhiệt độ từ 0-180 độ C, van cho khả năng chịu nhiệt vừa phải, thất 


thoát nhiệt không lớn và giá thành rất rẻ nếu so sánh với các dòng van điện từ được 
làm từ chất liệu inox. 


Van điện từ hơi nóng sử dụng chất liệu inox phù hợp với môi trường khắc nhiệt hơn ( 
chủ yếu là môi trường nhiệt độ cao hơn mức trung bình). Van điện từ hơi nóng inox 
cho khả năng chịu nhiệt tới 700 độ C nên được đánh giá là dòng van có chất lượng 
cao nhất. Van solenoid 24v inox thường được sử dụng hiện nay được sử dụng inox 
304 và 316. 


4 Moi trường khí nén 
Van điện từ khí nén là thiết bị điều khiển của hệ thống khí nén, van Van điện tử 24V 
dùng để điều khiển các chuyển động thiết bị và điều khiển áp lực và lưu lượng. Van 
có thể được chia 3 cổng và 5 cổng và loại 2 cổng. 
— Van điện từ khí nén 2/2: van có 2 cửa 2 vị trí 


— Van điện từ khí nén 3/2: van có 3 cửa 2 vị trí 


— Van điện từ khí nén 5/2: van có 5 cửa 2 vị trí 


MÔI TRƯỜNG KHÍ NEN 


¢ Moi trường nước 


Như tên gọi của mình sản phẩm được dùng trong môi trường nước - môi trường 
được sử dụng và ứng dụng rộng rãi nhất trong thực tế hiện nay. 


Van điện từ 24v nước cũng như các loại van điện từ khác được chia ra làm 2 loại van 
điện từ nước thường mở và van điện từ nước thường đóng. Van điện từ nước thường 
đóng sẽ tự động đóng nếu không có dòng điện chạy qua và ngược lại van điện từ 
nước thường mở sẽ mở liên tục trong quá trình vận hành mà không cần sử dụng 
năng lượng điện. 


Chúng ta cần lưu ý khi lựa chọn giữa van van điện từ 24V thường mở và van điện từ 
24V thường đóng. Lưu ý chỉ tiết sẽ có phía dưới 


Bạn có thể xem qua sản phẩm: Van điện từ nước 


5 Van điện từ 24V thường mở 


` on ` ` 
và van điện từ 24V thường 
y 
dóng 
Van điện từ 24V được thiết ké cấu tạo gồm hai dạng thường đóng hoặc thường mó. 
Mỗi loại đều có ưu nhược điểm và ứng dụng riêng. 


Dạng thường đóng 


Van điện từ 24V thường đóng được sử dụng phổ biến, giá thành rẻ. Van luôn luôn ở 
trạng thái đóng khi không có nguồn điện cấp cho van và van chỉ mở khi được cấp 
nguồn điện. Người vận hành có thể kiểm soát dòng chảy một cách chủ động, giúp 
cho hệ thống hoạt động an toàn đạt hiệu quả tối đa. 


CLOSED OPEN 
(coil NOT energized) (coil energized) 
: fj Lo xo i 
[_] Cuón coil 
E Thân van 
Bi Dia van 


Flow Blocked 


Spring holds plunger down Coil's magnetic force pulls plunger up 


Dang thuóng mo 


Van thường mó có nhược điểm đó là chủng loại van này khá hiếm, chỉ sử dụng cho 
hệ thống có thời gian mở van lớn hơn thời gian đóng van, giá thành cũng cao hơn 
dòng van điện từ 24V thường đóng. Van sẽ luôn mở khi chưa có nguồn và đóng lại 
khi chúng ta cấp nguồn cho van. Lưu ý không nên cấp nguón liên tục cho van quá 2h 
để đảm bảo độ bền và tuổi thọ cho van. 


Dòng van thường mở này ít được sử dụng nên chúng ta cân xem xét kỹ yêu cầu sử 
dụng của hệ thống trước khi lựa chọn dòng van van solenoid 24v. 


Xem sản phẩm: van điện từ khí nén 24v 


6 Phân loại van điện từ 24v 


theo vật liệu chế tạo 


Các loại vật liệu thường dùng trong sản xuất van điện từ hay van điện từ 24V nói 
riêng đó là: inox, đồng, nhựa. Tuỳ theo hệ thống và môi trường sử dụng mà sẽ lựa 
chọn các loại vật liệu khác nhau. 


Œ) Vật liệu inox 


Có thể nói inox là dòng vật liệu cao cấp nhất trong các loại vật liệu được sử dụng để 
sản xuất van công nghiệp hiện nay. Một số đặc tính cơ bản và ưu điểm của vật liệu 
inox có thể kể đến như: 


Với vật liệu inox Van điện từ 24v có khả năng chống ăn mòn cực tốt trong môi 
trường hóa học, độ bền sử dụng rất cao trong các môi trường có nhiệt độ cao. 


Van điện từ 24v inox được dùng phổ biến nhất với hai loại là van điện từ unid inox 
304 và van điện từ unid inox 316: 


Van điện từ 24v inox 304 có khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao ngoài ra 
van còn cho tính cứng rất tốt. Van điện từ 24v inox 304 thường có tuổi thọ rất 
cao và được sử dụng rất nhiêu bởi các khách hàng. Sản lượng van điện từ inox 
304 chiếm 80% tổng sản lượng bán ra của van điện từ inox 


Van điện từ 24v inox 316 cho khả năng chịu nhiệt và áp suất cũng như hoạt động 
trong môi trường khắc nhiệt hơn nhưng thị phần lại rất nhỏ. Các sản phẩm van 
điện từ inox 316 được sử dụng ít do giá thành cao hơn sản phẩm van điện từ 
inox 314, một phần khác do vật liệu inox 316 là dư thừa với các dòng van điện 
từ, van điện từ thường không hoạt động trong môi trường có nhiều cặn bẩn 
hay hóa chất nên việc sử dụng sản phẩm được chế tạo inox 316 chỉ tăng khả 
năng chịu nhiệt so với sản phẩm inox 304 


van solenoid 24v inox 201 thường không được sử dụng bởi tính khó đúc hơn và 
khả năng bị oxy hóa vẫn còn trong sản phẩm. Với 1 số nhược điểm trên nên 
các nhà sản xuất không ưu tiên sản xuất trên vật liệu này. 


(2) Vật liệu đồng 


Tương tự như vật liệu inox, nhưng vật liệu đồng có một nhược điểm là thường bị giới 
hạn về kích thước đến DN100. Vật liệu đồng cũng có thể chịu được áp lực và nhiệt độ 
cao, khả năng bền bỉ theo thời gian, chống ăn mòn trên các hệ thống hoá chất, dùng 
cho nhiều môi trường khác nhau như nước, khí né và hơi. Van điện từ 24V đồng có 
giá thành rẻ hơn các dòng van chế tạo từ inox. 


Van điện từ 24v vật liệu đồng cho khả năng kháng khuẩn tốt phù hợp với môi 
trường nước sạch hoặc môi trường có nông độ hóa chất thấp. Van điện từ 24v 
đồng phù hợp sử dụng trong các hệ thống có nhiệt độ dưới 160 độ C. 


Đối với vật liệu đồng khi sử dụng trong môi trường quá nóng trong thời gian dài sẽ 
dẫn tới tình trạng nở cổ ren và gây rò gỉ lưu chất. Với môi trường có lưu chất và 
nhiệt độ khắc nhiệt hơn khách hàng có thể tham khảo sản phẩm van điện từ 
24v inox 


(ẤU TAO TỪ VAT LIEU DONG 


eral 


(3) Vật liệu nhựa 


Van điện từ nhựa 24V thường chỉ dùng cho các hệ thống sử dụng trong môi trường 
hoá chất, hệ thống có áp lực và nhiệt độ vừa phải vì dòng sản phẩm van điện từ nhựa 
này khả năng chịu nhiệt độ kém. 


van solenoid 24v nhựa có độ uốn dẻo cao, dễ dàng gia công, giá thành rẻ nhất trong 
các loại vật liệu, dùng chủ yếu cho các hệ thống nước thải hoặc nước có hoá chất. 


Vật liệu nhựa cũng như vật liệu đồng, van solenoid 24v hạn chế sử dụng trong 
môi trường có nhiệt độ vượt mức vật liệu cho phép - cụ thể là 80 độ C. Tuy 
van có khả năng sử dụng trong môi trường có nhiệt độ 80 độ C xong người 
dùng chi ưu tiên sử dụng tại môi trường dưới 60 độ C dé đảm bảo an toàn và 
tuổi thọ cho van. 


7 Kiểu kết nối của van điện từ 


điện áp 24v 


Hai dạng kết nối thường gặp hiện nay của van điện từ 24V là dạng kết nối bích và kết 
nối ren. Phương pháp nối ren thường phù hợp với các hệ thống có kích thước nhỏ, đối 
với các hệ thống có kích thước lớn hơn, chúng ta sẽ sử dụng kết nối bích 


Kết nối mặt bích 


w Van điện từ 24V sử dụng kết nối mặt bích, cho phép kết nối trực tiếp với mặt bích 
của ống và các thiết bị khác trên đường ống. 


w Đây là kiểu kết nối phổ biến giúp cho quá trình lắp đặt van solenoid 24v, bảo 
dưỡng trở nên đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng hơn. 


# Kết nối mặt bích được thiết kế đơn giản với nhiều tiêu chuẩn khác nhau, cho khả 
năng đáp ứng đa dạng hệ thống, với độ chắc chắn và tính ổn định cao, khả năng chịu 
được các rung chấn tốt giúp cho các vị trí khớp nối trên van solenoid 24v và đường 
ống hoạt động ổn định, không xảy ra các tình trạng rò rỉ. 


ve Kết nối mặt bích phù hợp với đường ống có kích thước DN50 trở lên, các sản 
phẩm dùng nối bích chủ yếu đến từ nhựa và inox, 2 vật liệu này cho khả năng chịu 


được hóa chất và luu chất có lá; acid hay bazo 


SU DUNG PHUONG PHAP KET NOI MAT BÍCH 


Kết nối ren 


Van điện từ 24V nối ren có tính linh động cao phù hợp với hệ thống không cố định 
hoặc thường xuyên phải tháo lắp bảo trì bảo dưỡng. Kết nối này cho khả năng lắp đặt 
dễ dàng, nhanh chóng, sử dụng cho các hệ thống đường ống có kích thước nhỏ và 
van nối ren có giá thành rẻ hơn dòng van nối mặt bích. 


Van kết nối ren phù hợp cho đường ống có DN50 trở xuống, với các đường ống nhỏ 
hơn DN25 ta cần lưu ý không dùng trong môi trường nước có nhiều cặn bẩn để đảm 
bảo độ hiệu quả làm việc của van. 


ong ống DNB - 


AAN 


8 Kho cung cáp các sán phám 


van điện từ 24V 


Vimi là một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm van điện từ 24V số 
lượng lớn, sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, chứng nhận CO-CQ đầy đủ, giao hàng 
nhanh phạm vi toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng kể cả các công trình dự 
án lớn hay các khách hàng cá nhân, chúng tôi đều hỗ trợ nhiệt tình. 


Với cam kết của doanh nghiệp chúng tôi, Vimi đảm bảo mỗi sản phẩm van điện từ 
24v được nhập về kho đều là sản phẩm chính hãng. Sản phẩm chính hãng từ kho 
Vimi luôn được bảo hành 12 tháng, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng 
van solenoid 24v. 


Các dòng van điện từ 24v chính hãng được Vimi nhập khẩu đều có 2 loại giấy tờ: 


e CO (Certificate of Origin) - Giấy chứng nhận sản phẩm chính hãng 
e CQ (Certificate of quality) - Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm 


Với hai loại giấy tờ này doanh nghiệp và người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm và 
sử dụng trong các dự án của mình. Các thông tin trong CO-CQ bao gồm: 


Tên đơn vị xuất khẩu, tên đơn vị nhập khẩu hàng 

Đơn vị nhà sản xuất: Tên và ký hiệu tên nhà sản xuất sản phẩm 

Tên quốc gia doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu 

Đơn vị mua hàng 

Mô tả sơ lược về hàng hóa, giá nhập khẩu, giá nhập khẩu, phân loại thuế quan. 
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Một số lưu ý khi lắp đặt và sử 


dụng van điện từ 24v 


Van điện từ được sử dụng rất nhiều trong hệ thống hiện nay, việc lắp đặt van điện 
từ cũng không quá khó khăn, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây để 
đảm bảo mình đã lắp van một cách chính xác nhất: 


Kiểm tra van là van điện từ 24v thường đóng hay thường mở, đảm bảo van bạn 
chuẩn bị lắp là phù hợp với hệ thống của mình. Trong trường hợp đường ống 
thường đóng mà bạn mua van thường mở thì hãy chủ động liên hệ đơn vị cung 
cấp để được đổi trả 


Kiểm tra nhãn mác của van solenoid 24v để đảm bảo các thông số trên van phù 
hợp với đường ống: Kích thước, áp suất, nhiệt độ, kiểu lưu chất, áp lực 


Lắp đặt và bảo trì bởi người có trình độ, có kinh nhiệm trong quá trình lắp đặt van 
hay hệ thống ống dẫn 


Bảo trì và kiểm tra độ chắc chắn của kết nối thường xuyên, đặc biệt với các sản 
phẩm nhựa và đồng 
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Bảo hành 12 tháng với sản phẩm 
chính hãng - 1 đổi 1 sản phẩm 
có lỗi 


Tất cả các sản phẩm van điện từ 24v của chúng tôi đều là các sản phẩm nhập 
khẩu trực tiếp, chính hãng. Vì thế toàn bộ sản phẩm đều được bảo hành chính 
hãng 12 tháng theo chế độ của các hãng sản xuất. 


Tuy nhiên trong quá trình lắp đặt và thực thi dự án, việc lùi tiến độ hoặc đã lắp đặt 
mà không đưa vào sử dụng thì chúng tôi còn cân nhắc thêm thời gian bảo 
hành cho những đơn vị và đối tác tin cậy của chúng tôi. Khi đó thời gian bảo 
hành của van điện từ 24v chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể lên đến 
18 - 24 tháng. Bạn có thể thực hiện và đề nghị kéo dài bảo hành thông qua 
đàm phán. 
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Lý do bạn nên sử dụng và mua 
van điện từ 24v tai Vimi 


Lý do ban nên sú dung và mua van tai Vimi 


Hiên nay để mua được van điện từ 24v trên thị trường thì không quá khó khăn 
nhưng để chọn được sản phẩm uy tín và chính hãng thì không phải nhà cung 
cấp sản phẩm nào cũng đảm bảo. Đến với VImi ngoài nhận được sự tư vấn 


nhiệt tình thì khách hàng còn nhận được những dịch vụ tốt nhất của vimi 
chúng tôi: 


VIMI JSC PHÂN PHỐI VAN CỔNG 
CHÍNH HÃNG TRÊN TOÀN QUỐC 


CD Chúng từ hang hoa CO-CQ 
0 Bao hanh 12 thang 


A Nhận đơn hàng số lượng lón 


= Vận chuyén toàn quốc 


€3 tuván24/7 


Sản phẩm van solenoid 24v đa dạng, được kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, khi nhận sản phẩm khách hàng sẽ nhận được cả CO-CQ theo sản phẩm 


Giá cả hấp dẫn, là đối tác trực tiếp của các đơn vị sản xuất chúng tôi đảm bảo giá 
bán luôn sát sàn nhà sản xuất 


Đội tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn chọn lựa đúng kích cỡ mẫu mã và đặc biệt 
là đúng nhu cầu sử dụng và chi phí khách hàng bỏ ra 


Là đối tác chính thức, cung cấp số lượng lớn sản phẩm tới doanh nghiệp tên tuổi: 
FLC, VIN Ground, Cơ khí Hoà Ninh, Coteccons, HVC Group... 


Hệ thống kho rộng lớn và nguồn lực phân phối mạnh. Đưa sản phẩm tới tay khách 
hàng nhanh và chính xác nhất 


Hỗ trợ thanh toán dưới nhiều hình thức. 


